Panasonic 


工事説明書安を上のご注意 ( 必ずお守りください) 




カメラ玄関子機モニター親機 
VL-V 已 70 L VL-MVV 已〇 OKL 


ワイヤレスモニター付 
テレビドアホン 


電源 コード 式 


テレビドアホン 


電源 コード 式 


フイエル I スタフリユ- ケイ I ル 

VL-SW500KL 


フイ I ル I スフイ ケイエル 

VL-SV500KL 


カメラ玄関子機とモニター親機の 
設置工事。 


工事をされる方へ 

■本書をよくお読みのうえ、正しく安全に設置してください。 特に r ま全上のごま意」は、 設置 前に 
必ずお読みください。 正しく設置されなかった場合などの製品の故障および事故について当社は、 
その責任を負えない場合ちございまずので、あらかじめご了承くださし、。 

■電源配線工事には、電気工事±の資格び必要です。 

■既設の配線を使用する場合は、 r 工事について」を必ずお読みください。 

■ 別売の機器を増設する場合は、 r 配線系統図」を確認してください。 

■電源プラグキャップおよび包装巧料は、商品を取0出したあと適切に処理をしてください。 

■ 工事終了後は、必ず本書をお客様にお渡し<ださい。 

■本書では、カメラ玄関子機を「ドアホン」、モニター親機を「ドアホン親機」と表記していまず。 


付属品を確認する 

ごお認のラえ、不備な点びございました5、お買い上げの販売店へお申し付けください。 


ドアホン用 


□ 壁掛け用木ねじに個） た 

(3.8 mm x 20 mm ) た 


□ 壁掛け用ルねじに個） 0 E , 

(4 mm X 2已 mm ) 胸 


ドアホンの包装袋に添付していまず。 




□ 


ドアホン親機用 


□ 壁掛け金具 （1 個） 


□ 壁掛け巧木ねじに個） 

(4 mm X 16 mm ) 

□ 壁掛け用かねじに個） 

(4 mm X 2己 mm ) 


(]3 SSSSSS > 


ドアホン親機の背面にあります。 


A 警告 


■コンセントや配線器具の定格を超える 
使いかたや、 AC 100 VU (外での使用 
はしない 


0 

禁止 


たこ足配線などで定格を超えると、 
発熱による义災の原因にな0まず。 


■指定]ツ外の端子に電源 ( AC 100 V )を 
接続しない 


0 

禁止 


シヨートして火災 ■ 感電の原因に 
なります。 


■チヤイム線など既設の配線を利用ずる 
場合は、 AC 100 V び通電されていな 
いことを確認ずる 


〇 


そのまま使用ずると、感電の原因 
になりまず。 


•販売店へご相談 < ださい。 

■ ドアホン親機は水や薬品のかかる場所、 
湿気やほこりのをいところに設置しない 


0 

禁止 


乂災'感電の原因になりまず。 


A ま意 


■屋外配線ずる場合は、雷サージ保護の 
ため、避雷器を取り付けるか、保護管 
を使用して埋設配線ずる 

〇 感電の原因になることびあり 
まず。 

■±中埋設配線ずる場合は、±中での 
接続はしない 

0 絶縁劣化により、感電の原因に 
なることびあ0まず。 

禁止 


■±中埋設配線ずる場合は、保護管を 
使用ずる 

〇 使用しないと、感電の原因に 
なることびありまず。 

■落下しないようにしっかりと取り付ける 

〇 落下により、破損やけびの原因に 
なることびありまず。 

参石こうボード 、 ALC (軽量気泡コンク1」ート)、 
コンクリートブロック、厚さ ISmmiy 下の 
ベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の 
方法で取り付けてください。 


設置上のお願い 


設置場所について 


こんなところには設置しない] (故障や動作障害などの原因になります) 
_ _ _^ 


安全上のごを意 ( 必ずお守りください） 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただ<ことを説明しています。 


参振動、衝撃のあるところ 参反響のをいところ 

参硫化水素、アンモニア、硫黄、ほこり、 参テレビ、電子レンジ、バソコン、エアコンなどの電気製品や， 
ち毒ガスなどの発生するところ 給湯器用 U モコン(インターホン機能付壬)の近く 


I 誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の 
程度を区分して、説明していまず。 


A 警告 


「死 t や重傷を負ラおそれび 
ある内容」でず。 


卜 、_ 「傷害を負ラことや、財産の 

3胃損害び発生ずるおそれびある 
内容」でず。 


■ お守りいただく内容を次の 
図記号で説明していまず。 

(次は図記号の例でず） 


0 


してはいけない 
内容です。 


ドアホンの設置について 


〈逆光になる場所〉 


実行しなければ 

巧 画 

し/ 

W ならない内容でず。 

壁議 

[ 


•逆光になる場所への設置は避けてくださし、。 

(来訪者の顔び暗<映り、識別しにく<なります） 
•下図のよラに反響の多い場所では、「ピー」といラ 
音(八ウリング)が生じることがありまず。 

ミ 司 

ドアホン 


A 警告 


■分解-修理-改造しない 

乂災' 感電の原因になります。 


⑩ 


IAC 100 V の電源直結工事は資格を 
持つをび巧ラ 


分解禁止 

•修理は販売店へご相談 < ださい。 


〇 


感電の原因になります。 


•電源配線工事には電気工事±の資格が 
必要です。販売店へご相談ください。 


• ドアホンの防水性は下記のとおりです。 


IPX 3& 

(IBJISC 0920保護等級3「防雨構造」） 


《鉛直から両側に60度までの角度で噴震した 
水によってち有害な影響を及ぼさないレベル 

• 背面に水などが直接かからないよラにしてください。 



ドアホン親機の設置について 


•本機は、 2.4 GHz (ギガへルツ)の周波数帯の電波を利巧していまず。 

取扱説明書11、12ページで、電波についてのご注意をよくお読みのラえ、設置してください。 
• 強電界地域や電波を発する無線局周辺では、映像や音靑にノイズなどが入ることがあります。 


■雷のとさは酉 S 線工事をしない 


乂災'感電の原因になりまず。 

禁止 


■電源 ( AC 1 00 V )を入れたまま配線 
て事をしない 


感電の原因になります。 

禁止 


• ドアホンから約巳 mLiLh 離して設置してください。 

参本体の上下左ちに20 cml ； (上の空間をとってください。また、壁を深くくぼませたスペースへの設置は 
でさるだけ避けてください。（誤動作や通話の途切れ防止） 

参本体を埋め込まないでください。 


工事について 


♦電源について：必ず遮断装置を介した次のいずれかの方法で接続する。 

(1) 電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)に容易に手び届くこと。 

(2) 3 上の接点距離を有する分電盤のブレーカーに接続する。 

ブレーカーは保護アース導体を除く主電源のすべての極び遮断でさるちのを使用すること。 


パナソニックシステムネットワークス株式会社 
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•既存または新設のドアホン配線などを接続する場合は、接続工事の前に、必ず大地アースと配線との絶縁 
抵巧、配線2線間の絶縁抵抗、および配線の線路抵抗値(直流ループ抵抗)を測定のラえ、下記の抵抗値と 
照合し、異常のないことを確認してか5接続工事を行ラ。 


絶縁抵抗値 

DC 已日日 V にて1 M 0 ULL 

線路抵抗帽 

直流抵抗計にてループ抵抗1日〇攻内(配線距離 1 日日 nU 处内で） 


• 本機は電気設備技術基準による施工を行ラ。 

-使用する埋込みボックスに、堅牢な隔壁(電源線とその他の信号配線ネオの間)を設ける。 
-金属ボックスを使用する場合は□種接地を行ラ。 

-配線ネオは AC 6日日 VUI 上の絶縁電線を使用する。 









































































































































































設置上のお願い(っヴき) 


工事について（つづき) 


♦ ノイズ障害び考え5れる場合は、金属配管の中に接続線を通して工事を行ラ。 

(金属管は必ず大地アースをすること） 

♦ AC1 日日V政上の電力線(電灯線)とは] m 政上離して配線工事するか、別々の金属管による配管工事を 
行ラ。 

♦ ドアホン親機の信号線接続端子は、速結端子になっているためし处下の方法での結線を行ラ。 

(接続でさる線種などについては「線種と配線距離について」） 


<ドアホン親機槽面）> 



配線材を挿入する場ち 

-配線材の被ふ<を約8 mm むく。 

-ドライノく一の先などでボタンを押しなび5配線材 
を確実に端子に挿入する。 

配線材を抜<場を 

-ドライバーの先などでボタンを巧しなび5配線材 
を引を抜く。 


参誤配線、シヨートなどびないことを確認後、ドアホン親機の電源を入れる。 


線種と配線距離について I (下表の記載し义外で使用すると、動作不良の原因になります) 


配線区間 

線種 

配線距離 

ドアホン親機〜ドアホン 

インターホン用平行2線式ケーブル 
単お線 (mm) :ゆ日.目已〜ゆ日.8 

100 mLU 巧 


•別売の機器を接続するとを 


配線区間 

線種 

配線距離 

ドアホン親機〜 JEM-A アダプタ 

単お線 (mm) :ゆ日.6已〜ゆ日.白 

30 m 政内 

ドアホン親機〜 

A 接点出力端子に接続可能な機器 

ドアホン親機接続端子の許容線種 
単お線 (mm) :ゆ日.目已〜ゆ日.8 

接続する機器の 
仕様に従ラ 

ドアホン親機〜 

センサー入力端子に接続可能な機器 

50 mUI 内 


ドアホンの取り付けについて I 嫩り付ける場所や位置に応じて下記の機器をご利用ください) 


広角レンズのため、ドアホンの周囲にポストなどが設置されると、撮影節囲にポストの一部が映り込み、 
適正な映像節囲び得5れないことがありまず。 


•エントランスポール(機能門柱）：パナソニック電工(株)製 （2 日1日年2月現在) 


品名 

品番 

アーキッシュポール 

CTP1 己 1S、 CTP1 已 2S、 CTP1 已 3S、 CTP1 已 4S 

ECSS ュー□ルール 

CTP1 41已目/ RE/DE/HE/YE/ME/ 白 E 

アルモナ 

CTP1 81巨 ML/SML/MEML、CTP1 81 BMD/SMD/MEMD 

アーキフレーム 

XCTP171RCS/LCS. XCTP172CS. XCTP174CS 


•サインポスト(郵便ポスト）：パナソニック電工(株)製 （201 日年2月現在) 


お式 

品番 

SP 型 

CT 日47日、 CT 巳47]、 CT 目470巳、 CT 目471巳 

SS 型 

CT 巨已70、 CT 巨已7]、 CT 巨己70巨、 CT 巨已71巨 

NM 型 

CT 己3731、 CTB3731 巨 

白 S 型 

CT 巨已 60B/H、 GTB 己 6] 巨/ H、 CTB 已色2巨/ H、 CT 巨已 622B/H、 CT 巨已巨 23B/H 


•カメラ角度調節台：当社製 （2 日1日年2月現在) 


品番 

備考 

VL-1301A 

縦用 

補正角度：上下方向日 D 

VL-1302A 

横用 

補正角度：左ち方向30° 


ドアホンの取付角度を変えることびでをます。 
詳しくは、力ラ角度調節台の説明書をお読 
み < ださい。 


<サインポストにドアホンを取り付けるとき> 

^サインポストに取0付け5れている呼出ボタン(ユニット部)を外し、ドアホン本体(露出ケースを除く 
部分)を取0付けてください。 

^サインポストの堂光灯回路 (AC1 日日V)とは別のケーブルを使用し、新しく配線してください。 

^カメラ角度調節台(別売品)は、使用でをません。 


既設(チャイム/ベル/ブザー/テレビドアホン/音声ドアホン)の配線を使用して本機を取り付けるとき 


♦ 既設の配線に電源 (AC 1日日V、24 Vなど)が接続されている可能性があるため、必ず電気工事±の資格を 
持つ方が工事をしてください。（誤って接続すると故障の原因になりまず） 

♦工事の際は、まず既設配線の電源を切り、配線材の線種と配線距離を確認してか5、ち上の「既設の配線例 
と取り付け手順」に従って配線してください。 

♦本書の「線種と配線距離について」の内容に合わない場合、正常に動作しないことびあります。 

-線種びゆ1.目 mm のとをは、配線材を取0誓える 

•線種び r より線」のときは、指定の方法で接続する （C 發裏面「目ドアホン親機を取り付ける」の手順 3) 
• ドアホン親機とドアホン間に不要な配線材びあるとをは、取0除くか新たに配線してください。 

また、下記のよラに配線ネオを分岐したり、極端にば5したりしないでください。正常に動作しないこと 
びあります。 



工事について（つづさ) 


■ 既設の配線例と取り付け手順 


乾電池の交換が不要なチャイムなど 


白 


感 


巧しボタン 


1③ r 


111111111 


① 

-7^ AC 100 V 
または 
AC 吕4 V 


チャイム 
(ベル、ブザー) 


(電源線がトランスに接続されている場合) 


の 



①電源線 (AC1 00 Vまたは24 V)を外ず**1 
• トランスびある場合はトランスの電源線を列■ず 
(D 巧しボタンの配線 (2 お;)を外し、ドアホンに 
接続ずる 

(D チャイムの配線に芯0をがし、両先端を 
つなぐ（ショートする） 

(§) 巧しボタンとチャイムからの配線に芯)を 
ドアホン親機の速結端子に接続する 
•押しボタンとチャイムからの配線に芯)び 
トランスに接続されている場合はトランス 
か5がし、ドアホン親機に接続する 
(5) ドアホン親機の電源 (AC1 日日V)を入れる 

がした 電源 線を、ドアホン親機の速結端子に 
接続しないでぐださい。 


乾電池式のチャイム 


□ 

霞 

③ 

111111111111 

曲 


■11 


押しボタン チャイム 

(ベル、ブザー） 

® チャイムの乾電池を取0外す 
(D 巧しボタンの配線にお)を外し、ドアホンに 
接続する 

@チャイムの配線 (2 お0を外し、ドアホン親機 
の速結端テに接続する 

@ ドアホン親機の電源 (AC1 日日V)を入れる 


テレビドアホンや音声ドアホン 


透 

ドアホン 

ドアホン親機 

©既設のドアホン親機の電源線 (AC1 日日V)をがす 
d) 既設のドアホン親機とドアホンを取0外ず 

(1) 既設のドアホンの配線 (2 芯)を新しい 
ドアホンに接続する 

(g) 既設のドアホン親機の配線 (3 芯)を新しい 
ドアホン親機の速結端テに接続する 
(g) ドアホン親機の電源 (AC 1日日V)を入れる 

《2 既設のドアホン親機を取りがず前に、新しい 
ドアホンを接続しないでください。 




配線巧統図 


配線系統図および r 線種と配線距離について」 （ C 赏左記)に従って正し < 配線して < ださい。 


ドアホン1(背風 



別売の機器(品番など詳し < は！^取扱説明書1日0ページ） 

ドアホン2 (増設用） JEM - A アダプタ * *1 


(無翻ま） 


ドアホン親機(背面） 


を関 r 1 
子搜1^2 
を関 [3 
テ樓2 U 
制御1 fS 
に夕 -16 
コモン1 L ? 
制御 2 
モニタ- 2 9 
コモン2 ho 
A 接点 [11 
出力 h 2 
センサ- ri 3 
入力 M4 




3 L 


(無極性) 


Wi 


:圏 J 


電気錠操作器一電気錠 


Iどち5か一方のみ 


エアコンなど 
(JEM-A 対応機器 


JEM - A アダプタ* 




曼 ijT 


广 


電気錠操作器一電気錠 


Iどちらか一方のみ 


エアつンなど 
(JEM-A 対応機器 


mil 


EPF 


〇電源コード 


(無翻ま） 


A 接点出力端子に接続可能な機器 S 


•光るチャイム•メ□デイヴイン•回転巧 


づ^、ずれか 
J 台のみ y 


センサー入力端子に接続可能な機器* 


(無翻ま） 


I火災警報器く連動型/単独型(移報接点付さ)〉/^ 
(詳細は！]^下記） （^1 し^れか 

I 外ンサ- • 地謹報器 ソ遺^1(0も 


■火災警報器を接続ずるとを（乂災警報器のタイプによって接続方法び異なりまず） 


連動型の場合：移報接点アダプタ ( SH 2890) が必要です 




移報接点アダプタ 
青 ホ 


青 


白 


.. 3 ij 

願器）（子器） 

最大14台まで 


ぶ 


• ドアホン親機に直接、連動型の火災警報器を接続しないでください。（故障の原因） 
•移報接点アダプタとの配線時は、線の色を間違えないでください。（故障の原因） 


単独型(移報接点付さ)の場合 


激- [ 


14 


挂 


巧 


単独型 


並列接続で 

最大1已台まで 


• 単独型を複数台接続する場合も、センサー入力端子への入線は、1端子あたり1本にしてください。 


JEM-A アダプタに接続した機器を操作(日 N/OFF) する口ま、設定び必要です。取扱説明書80ぺージ) 
《2 (社)曰本電機工業会 (JEMA) の標準 HA 端テをわつ端末機器を指しまず。 

《3 •下記の定格に適応した機器を接続してください。並列接続はでさません。 （故障の原因） 

• 定格負荷： AC、DC24 V/0.3 A_UrF • 最小適用負荷： DC 已 V/1mA 

• A 接点出力は、ドアホンか日の呼び出しに応答すると「日 FF」、 応答しないと約3日秒間「日 N」 に 
なります。（動作の詳細は、接続機器の説明書をお読み<ださい） 

《4下記の定格に適応した機器を接続してください。 

-入力方式 ：無電圧メイク接点 -端子間開放電圧： DC 7 VUTF 

-検出確定時間：日 . 1秒 ULL -接点抵抗値 ：メイク時日日日下 

-端モ間短絡電流：已下 ブレイク時]日 kOULL 




















































































































































































































































































































ドアホン親機取り付け位置 

'、、、、、I 趙位： mm ) 


rr 


よくご利用になる方の目の高さにモこター 
画面の中むげ<るよラ取り付けてください。 

(例）床か5約1已日日 mm の高さに画面の中む 
びくるよラに取り付けるとを 


スイッチ 
ボックスの中/じ、- 


約] 430 
(単位： mm ) 


，ドアホン親機 


約]曰00 


ドアホン親機の取り付け位置が指定され 
ている場含、壁掛け金具は下図の位置に 
取り付けてください。 


咬 . 


ス 




付属の壁掛け金具を壁面に確実に取り付ける 


■スイッチボックスの場合 

壁掛け金具 


■壁の場合 

壁掛け金具 


垂直で平らな壁 



付属の小ねじ 

(4 mm X 2己 mm ) 


配線材 


—ドアホンへ 

一垂直で 
平5な壁 


スイッチ 
ボックス※1 



JIS 1個巧スイッチボックス(カバー付を） 

-カバーなしには取0付けられません。 

•電源線とその他の信号配線材などが混在ずる場合は、絶縁セパレーターを取り付けてください。 
《2既設の配線を使巧する場合、電源線 ( AC 1 00 V など)の可能性がありまず。 

そのとをは、電源を取0除いてください。 （11^ 表面 r 既設の配線例と取り付け手順」） 

《3スイッチボックスを使巧せずに壁の中か！5酉5線ずる場合に、壁巧をあけてください。 


パネル堅(石こラボード)①場合 

壁に下図のよラに巧をあけ、脱落を 
防止するため、ち記のはさみ金具を 
使って取り付けてください。 


〇はさみ金具を壁面の裏側に入れる 

(単位： mm ) 


〜100 


@④部.⑤部を 

図のように巧り/壁面 
巧げ、はさみ 
金具を壁面に 
仮固定ずる 部 


はさみ 金具： パナソニック 電工（株）製 


品番 

対象壁 

WN 3996020 

9 mm 〜3日 mm 厚の 
石こラボード 




@壁掛け金具とはさみ金具を、ねじで 
仮止めずる 

壁掛け金具 



〇 ④部-@部を壁端面まで戻し、ねじを 
締めて固定ずる 

♦® 部' ©部を、壁掛け金具と壁面に 
挟み込まないよ5にしてください。 


V 


«ズーム時に映る範囲》 


【上】 


【中央】お買い上げ時 


【下】 


映る範囲 







に】 



【中央】お買い上げ時 

映る範囲 
約1300 


店】 



約1□护 


L 



P [ AC 100 V 電源線を直結ずる場合のみ] 

電源線を接続する 


〇電源コードカバーを 
取りがず 

ボタン 



©電源コードカバ I 
を取り付ける 



@ドライバーの先などでボタンを押しなが5、 
電源コードを取り外ず 

© AC 100 V 電源線を下記のように接続ずる 

1 . 被ふくを] 2 mm むく 

(線種：ゆ！.日〜ゆ2.日単お線） 

，已2 上 



12 mm 

2. ドライバーの先などでボタンを押しなび5、 
奥まで確実に差し込む 




X 〇 

〈 AC 1 日日 V 電源線接続端モ断面図〉 


A 注意 


奥まで確実に差し&む 

差し込みび不完全な場合、 
発熱の原因になることび 
あります。 


〇 


《電源 線の処理について》 

取り付け時に壁掛け金具で 
挟み込まないよラに注意し 
て < ださい。 




電源コードカバー■に 
沿って曲げる 


下側で曲げない※ 
(挟み込みの原因） 


※このようなが態で無理に壁掛け金具に取り付けないでください。 


3 配線ネオを接続する 


•電源線 ( AC 1 日日 V など)は、飽対に接続しないでくださし、故障の原因になります。 

(腐^表面 r 既設の配線例と取り付け手順」） 

•配線系統図 （ B 署表面）に従って正し<接続して<ださい。 



配線材の線種が r より線」の場合 


♦端子に直接挿入ずるとき 

被ふくを8 mm むさ、先端をよった状態で、隣とのショートに注意してボタンを押し 
なび5挿入してください。 

♦ 単お線と結線して使用ずるとを 

結線部を八ンダ付処理してテーピングで絶縁するか、市販の単お線(己日上)と 
圧着スリーブで圧着処理を行ってくださし、。 

(結線部をよじっただけでは、接輔不良になるおそれびあ0ます） 


X 



八ンダ付処理 


※手順4で、圧着ス U —ブを壁掛け金具に 
挟み込まないよラにま意してください。 


4 ドアホン親機を取り付ける 





5 [電源プラグで使用ずる場合のみ] 

電源プラグのキヤツプをがして、コンセント ( AC 100 V )に差し込む 


V 



ドアホン親機 
谓面） 


電気工事±の資格び必要 



左ちち向(上か S 見た場合) 


壁掛け金具の取り付け位置 


ドアホン親機の取り付け位置搞さ) 


上下ち向 


配線が一1圧着スリーブ※ 
(より線） 1_ 

p 単お線 

=>-_ 

仁 

■—かしめ部 


〇金具の下のツメを 
本体の溝に合わせる 

@金具の上のツメを本体の溝に合わせ、 
本体を巧し下げて固定ずる 

li 

i 

絹 

1 

1 

J 






露出ケースを外す 




2 露出ケースを壁面に確実に取り付ける 

■ スイッチボックスの場合 ■ 堅の場合 

露出ケース 


垂直で平5な壁 



垂直で 
平らな壁 

スイッチ 

ボックス* 


、水抜を巧をふさびない J 
付属のルねじ （4 mm X 25 mm ) 



付属の木ねじ （3.8 mm x 20 mm ) 


JIS 1 個用スイッチボックス(カバー付き） 

-カバーなしには取り付けられません。 

•底面に巧(ス I 」ット）びない場合は、水损さのための巧を開けてください。 

《2既設の配線を使用ずる場合、電源線 ( AC 100 V など)の可能性があります。 

そのときは、電源を取り除いてください。表面「既設の配線例と取り付け手順」） 


3 配線材を接続し、本体を取り付け、固定ずる 

〇ねじをゆるめ、0ねじを締める 




ドアホンの取り付け位置とカメラに映る範囲 


ワイドまたはズームでの撮慕びでをます。 

ドアホンか5の呼び出し映像は、ドアホン親機の r 着信画面設定」（隐=取扱説日月書66ページ） 
により、お買い上げ時は「ワイド」に設定されています。 

•下記は、標準位置(本体中むまでの高さび約14已0 mm ) に設置する場合で、カメラから 
約已00 mm 離れた場合の数値です。 （単位： mm ) 


ワイドのとき〈お買い上げ時の状態〉) • 

映る範囲 



約2己00 


【表示イメージ】 


映る範囲 


約 2] 日日 


【上か5見た場合】 

ザ 


約已日日 


約14己日 


約已00 龍約4日日 




( ズームのとき（設定が必要！^ち端「回ズームに設定して使いたいとき」）卜 

ワイドで映る範囲の一部を縦横約2倍に拡大表示します。 


【表示イメージ】 



ズーム時に映る節囲(お買い上げ時：中央） 

•映る範囲(ズーム位置)は、任意の位置か 5 選ぶことが 
でをます。 

(1®=ち端 r ズーム位置設定でズーム位置をミ夫める」） 


ズームに設定して使ラとさ . 

ドアホン取り付けを、ち記の《ズーム時に映る範囲》を 
参考に、実際の画面を確認しなが 5 ズーム位置を設定 
してください。 


V - 




D ドアホンを取り付ける 


曰ドアホン親機を取り付ける 

























































































































































































































































































































































































































































































回正しく動作するか確認する 

(f 气 

取り付け-接続後、正しく配線でをているか下記の手順で動作を確認してください。 

〇ドアホンの D 乎出ボタンを巧し、ドアホン親機で D 乎出音び鳴り、映像び映ることを®認ずる 

© ドアホン親機の r 通話」ボタンを巧し、ドアホンと通話できることを確認ずる 

• 確認び終わったら、ドアホン親機の r 終了」ボタンを押す 



■ ドアホン親機が動作しないとき 


正しく配線されていない可能性びあります。 

なのことを確認してください。 

• ドアホン側、ドアホン親機側の端子に、それぞれ配線材び 
確実に接続されていますか？ 

♦正しく接続したのにドアホン親機び鳴らない場合、壁内での 
配線びおかしくなっている可能性びあります。下記の手順で、 
確認してください。 

①いったんドアホンをがしてドアホン親機の近くに 
持っていく 

@短い配線ななどを使ってち図のよラに直接つなぐ 
( D 再度、動作を確認する 

-► 正常に動作すれば、壁内の配線に問題びあ D ます。 
配線を確認してください。 


ドアホン(背面) 


ドアホン親機悄面) 


を関 M 



テ機 1 L? 


し 典 U 

を関 [3 


り aU 

子機 2 U 


り aU 

制御 1 い 


リ aU 

モニタ- 1 卜 6 


リ aU 

コモン 1 い 


リ aU 

W2 r8 


リ aU 

モニタ- 2 卜 9 


リ aU 

コモン 2 Lio 


UaU 

A 接点 [1 1 


U A 。 

出力 Li2 


U aU 

t ンサ- 「u 


リ aU 

入力 し 14 


U 日 u 







凸ズームに設定して使いたいとき 






ドアホンからの呼び出し映像を r ズーム」で表示したいとをは、ドアホン親機で下記の 
設定び必要です。 


r 着信画面設定 J を r ズーム J に変更ずる 


♦設定のしかたは陪=取扱説明書己已ぺージ 


ワイド(お買い上げ時の設定） 


ズーム 


蜂 


縦横約2倍にお大表示 

'デジタル ズームの ため、ワイドに 
、比べて画質が粗<なります 


r ズーム位置設定」でズーム位置を巧める 


♦設定のしかたは隐=取扱説明書已7ぺージ 


ズーム 位置 


映る範囲(ズーム位置)を、任意の 
位置から選んで設定します 




中央(お買し)上げ時） 
















































































































